ów Lake 


IA LU 


Generał dywizji W. P., Kawaler Orderu „Virtuti Militari", Czterech 
Krzyży Walecznych, Krzyża Sląskiego, Krzyża Wołyńskiego, Orląt i t. d. 


przeżywszy lat 40, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 5-go stycznia 1927 r. 


Wyprowadzenie zwłok ze szpitala okręgowego przy ul. Wrocławskiej na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w sobotę dnia 8-go b. m. o godzinie 21 po południu, na który-to smutny obrzęd stroskana 
żona i syn zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 10 b. m. o godzinie 9 rano w kościele 00. Dominikanów 
w kaplicy Matki Boskiej Kóżańcowej. 


| 


Zakład pogrzebowy „Goncordia” DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE 
JANA WOLNEGO 


w Krakowie, pl. Szczepański L. 2. 


